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80/1-5 Moo 1 Anamai Rd., Chao Samran Beach 
Amphur Muang, Petchburi 76100 

Tel : (032) 441-367, (032) 478-070 

Fax: (032) 478-070 www.rabiangrua.net 

Bangkok Office : 

11/1 Pradipat 15 (Sol Uthairat) Samsennal, 
Payathal, Bangkok 10400 

Tel : 0-2618-7768-9, 0-2618-6964-9 # 104 

Fax: 0-2618-6136 Email : rabiang_talay@hotmail.com 
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Rabiang Rua, one and a half hours drive 
from Bangkok, is located on Chao Samran Beach, 
in Petchburi Province, which is not far from the 
quite well known King Rama IV Royal Palace on 
Khoa Wang hill in Phra Nakhon Khiri Historical Park. 


ChaoSamran beach means “Beach of Royal 
Leisure" is another piece of royal history, while Thai King 
used to make royal visits here for a holiday and enjoyed 
it so very much. 


The unique character of Rabiang Rua, the Boat-Villas, 
is much more than a resort but a personal dream of 
paradise. 





It is located directly on the white sandy beach, 
along private shore line on the sunrise side of the gulf. 
Nestled between slender coconut trees and tropical 
landscaped garden, the charming wooden boatvillas 
which redecorated from Thai style fishing boats are the 
luxurious and individually clustered around the swimming 
pool and wooden sundeck in peaceful seclusion. 


E njoy many private moments on the white sandy 
beach, or 0 en 





Warm delight of the service, in graceful and 
friendly manner distinctive of Thai hospitality. 


Discover the pleasure of freshly caught sea food, 
prepared in oriental flavours. 


These moments of exceptional atmosphere are 
truly unforgettable. 
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Accommodation: 


Futty 11 air-condition-boat villa are spacious with 
private deck patio, king-sized bed, coulour television, 
minibar and bathroom amenities. 


25 bright Bali style villas just next move to enjoy 
the fun and family getogether. Kiangsai, is a place to 
fill up your thirst of seafood and local petchburi food. 


The capacity of 80 seated seminar room is; still a 
venue for corporäteye ant*to” participate in professional 
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ร ะ เบ ี ย ง เร ื อ 
ห า ด เจ ้ า ส ํ า ร า ญ จ . เ พ ชร บ ุ ร ี 
Sig E 
เฉ พ า ะ ใน ง า น น ี เท า น น 
๑ Weekdays ( อ า ท ิ ต ย ์ - พ ฤ ห ั ส บ ด ี ) 


บ ้ า น เร ื อ แล ะ บ ้ า น บ า ห ล ี Village Wing ร า ค า ค ง เห ล ื อ 2.000.- บ า ท / ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เช ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 
เร ื อ ล ํ า ให ญ่ ร า ค า ค ง เห ล ื อ 7.000.-/ ค ื น / ห ้ อ ง ร ว ม อ า ห า ร เช ้ า ส ํ า ห ร ั บ 6 ท ่ า น 
บ ้ า น เค ี ย ง ส ุ ข + ชม ว ิ ว ร า ค า ค ง เห ล ื อ 3.500.-/ ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เช ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 





๑ Weekends ( ศุ ก ร ์ - เส า ร ์ ) 
บ ้ า น เร ื อ แล ะ บ ้ า น บ า ห ล ี Village Wing ร า ค า ค ง เห ล ี ย 2.600.- บ า ท / ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 
เร ื อ ล ํ า ให ญ่ ร า ค า ค ง เห ล ื อ 8,000.-/ ค ื น / ห ้ อ ง ร ว ม อ า ห า ร เช ้ า ส ํ า ห ร ั บ 6 ท ่ า น 
บ ้ า น เต ี ย ง ส ุ ข + ชม ว ิ ว ร า ค า ค ง เห ล ื อ 4.000.-/ ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 


© Package พ ั ก ว ั น ธร ร ม ด า ( อ า ท ิ ต ย ์ - พ ฤ ห ั ส บ ด ี ) 2 ค ื น 3 ว ั น 
บ ้ า น เร ื อ แล ะ บ ้ า น บ า ห ล ี Vilage Wing ร า ค า ค ง เห ล ื อ 3.800.- um ร ว ม อ า ห า ร เช ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 2 ม ื ้ อ 
เร ื อ ล ํ า ให ญ่ ร า ค า ค ง เห ล ื อ 12.000.-/ ล ํ า ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 6 ท ่ า น 2 ม ื ้ อ 
บ ้ า น เต ี ย ง ส ุ ข + ชม ว ิ ว ร า ค า ค ง เห ล ื อ 6.000.-/ ห ้ อ ง ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 2 ม ื ้ อ 


© Package พ ั ก ว ั น ห ย ุ ด ( ศุ ก ร ์ - เส า ร ์ ) 2 ค ื น 3 ว ั น 
บ ้ า น เร ื อ แล ะ บ ้ า น บ า ห ล ี Vilago Wing ร า ค า ค ง เห ล ื อ 4.800.- บ า ท / ห ้ อ ง ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 2 ม ื ้ อ 
เร ื อ ล ํ า ให ญ่ ร า ค า ค ง เห ล ื อ 14.000 -/ ล ํ า ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 6 ท ่ า น 2 ม ื ้ อ 
บ ้ า น เต ี ย ง ส ุ ข + ชม ว ิ ว ร า ค า ค ง เห ล ื อ 7.000.-/ ห ้ อ ง ร ว ม อ า ห า ร เช ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 2 ม ื ้ อ 


ร า ค า พ ิ เศ ษ ส ํ า ห ร ั บ โร ง แร ม 
ว ั น ธร ร ม ด า ร า ค า พ ิ เศ ษ ล ด เห ล ื อ 1,800.- บ า ท / ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 
ว ั น ห ย ุ ด ร า ค า พ ิ เศ ษ ล ด เห ล ื อ 2,400.- บ า ท / ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 


Package ว ั น ธร ร ม ด า 3 ว ั น 2 ค ื น ร า ค า พ ิ เศ ษ 3,500.- บ า ท / ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 2 พื ้ อ 


Package ว ั น ห ย ุ ด 3 ว ั น 2 Au ร า ค า พ ิ เศ ษ 4.500.- บ า ท / ห ้ อ ง / ค ื น ร ว ม อ า ห า ร เข ้ า ส ํ า ห ร ั บ 2 ท ่ า น 2 ม ื ้ อ 





"ส ํ า ร อ ง ห ้ อ ง พ ั ก ( จั น ท ร ์ - ศุ ก ร ์ เว ล า 08.30-17.30 น . ) 


Tel. 0-2618-7768-9, 085-155-1405, 086-316-9376 
Fax. 0-2618-6136 


www. rabiangrua. biz 


